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階段 は し ご WSK 型 用 す り WSKT 型 


組立 説明 書 


と この度 は 弊社 製品 を お 買い 上 げ い た だ き 誠 に あり が と う ご ざ いま す 。 
本 組立 説明 書 に 従い 安全 に 組み 立て て くだ さい 。 

と の 説明 書 は 製品 の 組み 立て か た と 、 ご 使用 上 の 注意 を 記載 し て いま 
す 。 組み 立て る 前 に 必ず この 組立 説明 書 を 読ん で くだ さい 。 お 読み に 
な っ た 後 も 、 い つも そば に 置い て 、 わから な いと き に ご 再読 くだ さい 。 


安全 上 の ご 注意 


人 @ 梱包 内 容 を ご 確認 いた だ き 、 不足 、 破損 の ある 場合 は 、 お 求め の 販 


売店 も し く は 弊社 まで ご 連絡 くだ さい 。 


@ 第 三 者 に 譲渡 ・ 貸 与 され る 場合 も 、 この 説明 書 を 必ず 添付 し て くだ さい 。 
人 本 製品 に 関す る お 問い 合わ せ は 、 お 求め の 販売 店 も し く は 弊社 ま 


で で 連絡 くだ さい 。 


人 @ 組み 立て る 前 に この 「 安 全 上 の ご 注意 」 を よく お 読み くだ さい 。 

@ 人 へ の 危害 、 財産 の 損害 を 防止 する た め 、 必ず お 守り いた だ く こ と 
を 説明 し て いま す 。 

⑯ この 説明 書 に 書か れ た 組み 立て か た 以外 の 方 法 や 注意 事項 を 守ら ず 
に 、 事故 を 起こ され て も 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 

條 階段 は し ご WSK 型 の 取扱 説明 書 に 記載 の 「 安 全 上 の ご 注意 」 も あわ 
せ て お 読み くだ さい 。 


お 守 り いた だ く 内 容 を 次 の 図 記号 で 説明 し て いま す 。 
(0) し て は いけ な い 内 容 で す 。 
人 ※ 行 し ほけ れ ば な ら な い 内 容 で す 。 


/ 人 危険 「 死 や 重傷 を 負う お それ が 大 きい 内 容 」 で す 。 


《⑯ 設置 する と き や 持 ち 運 ぶ と き は 、 配電 線 、 周囲 の に ご * 
人 や 物 に 注意 する 。 
感電 や 器物 損傷 な どの お それ が ある 。 


/N 警告 「 死 や 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 」 で す 。 | 


適応 機種 以外 に 取り 付け て 使用 し な い 。 
本 製品 の 破損 に よる 転倒 、 転落 の お それ が ある 。 


画 部 品 一 覧 


手すり WSKT1 


本 体 表 示 ラ ベル 
ラジ 
手すり ブラ ケッ ト 
( 各 2 個 ) 
手すり WSKT2 
リク ドカ さ 
座金 組み 込み 
本 体 表示 ラベ ル 5 角 ボ ルト 
<: 少 M6X20 ( 各 4 個 ) 


M6 用 スパ ナ 


る る の の の の 


改造 ・ 分 解 し な い 。 

本 製品 の 破損 に よる 転倒 、 転落 の お それ が ある 。 

手すり か ら 身 体 を 乗り 出さ な い 。 

転倒 や 転落 の お それ が ある 。 

手すり へ 寄り か か っ た り 、 足 を の せ た り し な い 。 
転倒 や 転落 の お それ が ある 。 

破損 や 変形 し た 本 製品 は 使用 し な い 。 

ケガ や 器物 損傷 の お それ が ある 。 

組み 立て る と き は ボル ト を 確実 に 固定 する 。 また 使用 前 に 
は ゆる み が な いか が 確認 し 、 あ る 場合 は 締め 直す 。 

ケガ や 器物 損傷 の お それ が ある 。 

使用 前 に は 必ず 点検 を 行い 、 異常 の 有無 を 確認 する 。 
ケガ や 器物 損傷 の お それ が ある 。 


心 注意 


「 軽 傷 を 負う こと や 、 財 産 の 損害 が 発生 する お それ 
が ある 内 容 」 で す 。 


本 製品 を 屋外 に 放置 し な い 。 

各部 の 劣化 や 腐食 の お それ が ある 。 
手すり を 持っ て は し ご を 移動 し な い 。 
ケガ や 器物 損傷 の お それ が ある 。 


画 取 り 付 け 例 


名 は 左側 に 取り 付け た 場合 で す 。 
必要 に 応じ て 右側 に も 取り 付け 
る と と が で きま す 。 


WSK33 の 場合 


WSK20 の 場合 


組み 立て か た 


取り 付け 前 の 準備 
60 度 70 度 
] 角度 表示 ラベ ル を 確認 し 、 使 用 EET Es 叶 
する 角度 の 昇降 面 を 上 に し て [ [ 
寝かせ る 。 
2 穴 隠 し キャ ッ プ を 取り 外す @。 
※ 昇 降 面 に 近い 方 の 穴 を 使用 する 。 降 面 に 
近い 方 の 穴 を まこ 
使 Re 


EN 


e。 


は し ご へ の 取り 付け 


] ノブ ボル ト を ゆる め @⑩、 
座金 組み 込み 六角 ボル ト 
を 取り 外す @。 


WSKT1 を 右側 に 取り 付け る 場合 


WSKT1 は 、 出荷 時 に は 昇降 面 に 向 

か っ て 左側 に 付く よう に ブラ ケッ ト 

が 取り 付け られ て いま す 。 

右側 に 付け る 場合 は 、 ブ ラケット を 

反対 向き に 付け 替え て くだ さい 。 

※WSKT2 を 右側 に 付け る 場合 は 、 ブ 
ラケット を 付け 替え る 必要 は あり 
ませ ん 。 


26 


座金 組み 込み 
六角 ボル ト 
M6X20 


プラ ケッ ト を は 内 
反対 向き に する ③w グ 


プ 手すり と は し ご を 座金 組み 


ee 座金 組み 込み 
込み 六角 ボル ト で 仮 締め 太 角 ボル ト M6X20 
する @。 


づ ⑬3 ノブ ボル ト を 締め る @。 


/。 座金 組み 込み 六角 ボル ト 
を 本 締め する 。 


故障 か な ? と 思っ た ら 


ぐ く 現象 > 本 製品 が ガタ ツク 、 グラ グラ する 

確 誰 処 置 
接合 部 に 、 ゆる みや 異常 が ある 場合 は 、 使用 を 中 止 し て 、 
ガタ ツキ が あり ませ ん か 。 | 弊社 まで ご 連絡 くだ さい 。 
ボル ト が ゆる ん で いる 場合 は 、 ボ ルト を 
締め 直し て くだ さい 。 ボル ト が 抜け 落ち 
て いる 場合 は 、 使用 を 中 止 し て 、 弊社 ま 
で ご 連絡 くだ さい 。 


ボル ト の ゆる み が 
あり ませ ん か 。 


廃棄 に つい て 


本 製品 を 廃棄 する と き は 、 廃棄 する 地域 の 自治 体 の 指示 に 従っ て 、 
適切 な 方 法 で 廃棄 し て くだ さい 。 


Ra し イフ コ 株 式 会 社 


〒569-8510 大 阪 府 高槻 市 三島 江 1-1-1 お 客 様相 談 室 住 @0120-302-668 
0:00 一 16:00 た だ し 12:00 一 13:00 及 び 土 日 - 祝 を 除く 
※ 万 一 乱 丁 、 落 が ご ざい まし た ら 、 お 取り 替え いた し ます 。 
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